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Nr. 641 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN 

CEGEREK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 636 

Voorgesteld 16 juni 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in de nieuwe Europese richtlijn voor nationale luchtver- 
vuilingsplafonds (NEC-richtlijn) mogelijk geen plafonds voor methaan en 
ammoniak worden opgenomen, terwijl ook deze stoffen schadelijk kunnen 
zijn voor de gezondheid van mensen; 

verzoekt de regering, te bepleiten dat ook luchtvervuilingsplafonds voor 
methaan en ammoniak onderdeel worden van de nieuwe NEC-richtlijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Veldhoven. 
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